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  مقاطع المجالس الفقهية

  إذا كان الإمام يطيل الركوع أو السجود فهل يجوز للمصلي أن يزيد في أذكار الركوع عن ثلاث مرات؟

  محمد هشام طاهري


  
  يقول اذا كان الامام يطيل الركوع والسجود فهل يجوز للمصلي ان يزيد في اذكار الركوع ثلاث مرات وكذلك في السجود جواب نعم يزيد في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى حتى لو قالها مئة مرة ما يظر. بل ثبت
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  عنه صلى الله عليه وسلم انه كان عد له عشرين مرة وهو يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
  -
    
      00:00:26
    
  



